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VKfDECIMAE MV SCVLORVM TABVLAE 

C H A R A C T E R V M INDEX. 

Si NIST HR primi caput mouentium paris mufculus. 

A, 'I g ccun ju?n par mufeubru caput mouentium 3 in feniflro tan turn latere cbaradleribus injignitutiu 
3,1 xfufcuhti Inc obfeure occurrit^cuius benejicio inferior cm maxillam deorfum agimusi 
* jAufculu^fc^pubm mouentium tertius . 

-j-\ Clauicula. 

f ' ■p €H detbicmufcuht*,cifc(tpulaoJsi v refer eiiti infer tics, 
f Jriuinanum tboracem mouentium tertius . 
n Bracbium mouentium quintus. 

fAuf cuius fcapulasgibbumfub illiusfpina occupans 3 ac bracbium mouentium [ fextU6 3 cuius initiu 
\ A Had. I metiturjnftrtionisutr6ftd.es K indicatur 3 atep itatotus triangulimodo H 3 I, 

£ K circunfcribitur . 

r Jylufeulus ab humiliorifeapul a coda initium ducens 3 brachiumcp mouentium tertius . 

, Hie mufculus bracbium mouentium fecundus 3 ab exortu liber atus 3 antrorfum tota parte refees 
1 $itur 3 quam pr oxime preecedens tabula 3 0 3 N <gy P circunfcribebant. ^Xtq 3 ita interna mu 
fculijedes 3 qua humeri articulo incumbit 3 in confpeclum uenit 3 <zr ttianguli uertex etiarn quo> 
dammodo proponitur 3 ad cuius femilitudinem buius mufcnli initium deferibebant. AT enimed 
tnufculipars ejl 3 qur bafefe :apuic feit proxima, O autem illa 3 cuius 
initiu dfummi humeri cum clauicula articulo pedet . Hein fiH earn 
mufeuli parte efeefenxeris-, cut clauicula initium largitur 3 prompt e 
djjeptcris mufeuli fuo exortu liberi principiu infigniter obtufum an 
gulu referfe 3 utifegura modo inferta comprobat 3 qua interna mufe 
culifedes exprimitur ? articulo maxime contermina. tep bic Hi 3 

+B, C mufeuli indicant principiu. 3 ab quidern Q? B principij 
portionem d fumrno burner o 3 &fcapul# fpinapronatam 3 d B uero 
ad C rcliqud principij parte 3 quae clamculce debetur. 'Po/lremo H mufeuli infertionisfedcs 
injignitur . Quod autem ad trianguli obtufum attinet uerticem 3 nulli non obuium efl B bumilius 
poni 3 qudm 0 ° C 3 cjuibus cbaradlcribus triangulum ter minari prompt c animaduert is . 
p Diclus nuper mufculus ab omnibus 3 unde principiu ducit fedibus libcratus 3 ac ab infertione dun 
taxat in dextro brachio pendens 3 pulcbre oflendit banc tranfuerfem in bumerumfeeru 
QjHumanum tboracem mouentium quartus . 

R Mfulus dorfum mouentium undecimus . 

S V or fum mouentium decimusquintusfcu odlaui dorfeim mouentium paris alter . 

'P ) T, H CharaSleribus T 3 H duos cofeas earumgiue iam feclionis feme deteguntur 3 infegniuimus > 
V uero earundem coflaru interuallu 3 ut inter coflalium bic mufculoru exterior obferuarettnu 
X Muf cuius tboracem mouentium fccundus. 

A Hutnanunt tboracem mouentium quint us. 

ajb Obfcurum impenfep membraneum mufeuli oblique afeendentis abdominis initium 3 d finaruttt 
apicibus inter a ac b pronatunu 

c Mufculus ab infertione bic dcpendet 3 brachium mouentium quart us. 

0 Mufculus cubitum extendens 3 cuius initium d infignitu 3 d ceruice capitis humeri educitur 3 quod 
cfjC. fcapulce articulatur . e autem federn indicat 3 qua prafens mufculus ab alter o cubitum extcndcn> 
tium,mox f indie ando 3 non amplius diflingui nequit * 
f Cubitum extendentium mufculus 3 ab bumiliorifcapulce coflapronatus ? ac cum mufculo © infer 
gnito coitus. 

g Mufculus cubitum feedlentium posterior. 
i Kb Longior mufculus radium iu fupinum ducentiunu 

A Mufculus bicornitendine braebiale extendens 3 cuius initium i injignitur. fedcs uero 3 qua ten* 
iXl. dinem educit 3 h 3 tendinum autem ipfeus infertio 3 1. 
m Mufculus radium in fupinum duccntium breuion n Radius. 

o Mina* 






